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VICENTE GUERRERO 
(1782 - 1831) 


Presidente del 1° de abril al 19 
de diciembre de 1829. En la 
Guerra de Independencia se 
distinguió por su valentía. 
Después del fusilamiento de 
José María Morelos y Pavón, 
Guerrero continuó la lucha. Más 
tarde se alió a Agustín de 
Iturbide para promulgar la 
Independencia de Mexico. 
Apenas empezaba a gobernar, 
cuando Anastasio Bustamante 
se levantó en su contra. Guerrero 
organizó una rebelión, pero 
Picaluga lo entregó y fue 
condenado a muerte. 


VALENTÍN GÓMEZ 
FARÍAS (1781 - 1858) 


Fue dos veces presidente 
interino: del 1” de abril al 18 de 
junio de 1833, y del 24 de 
diciembre de 1846 al 21 de 
marzo de 1847. Era médico y 
ocupó varios cargos públicos. En 
su primer periodo, solicitó a la 
Santa Sede la suspensión del 
pago de diezmos, decretó la 
enseñanza laica y fundó la 
Biblioteca Nacional. En el 
segundo, el clero se levantó 
contra él, porque confisco los 
bienes de la iglesia, para 
sostener la Guerra contra 
Estados Unidos. 


VALENTÍN CANALIZO 
(1794 - 1850) 


Fue dos veces presidente 
interino: del 4 de octubre de 
1843 al 4 de junio de 1844 y del 
24 de septiembre al 6 de 
diciembre de 1844. En la Guerra 
de Independencia, luchó como 
cadete en el Regimiento de 
Celaya y llegó hasta el grado de 
general. Formó parte de la junta 
que condenó a muerte a Vicente 
Guerrero. Fue ministro de 
Guerra y Marina. Era hombre de 


confianza de Santa Anna y, enla 


presidencia, no hizo 
obedecer sus nes. 


MARIANO ARISTA 
(1802 — 1855) 


Presidente del 15 de enero de 185 
6 de enero de 1853. Ocupó varios cargo 
políticos y militares.. Fue. el 
primer presidente de Mexico 
que recibió pacificamente el 
poder. Trató de moralizar a 
ejército y a “los servidores 
públicos. La situación económi: 
del país era desesperada y habi 
levantamientos armados por 
doquier. El presidente pidió al 
Congreso facultades extraordinarias 
para combatir a los rebeldes, 
pero le fueron negadas y 
renunció. 


IGNACIO COMONFORT 
(1812 — 1863) 


Presidente sustituto del 11 de 
diciembre de 1855 al 30 de 
noviembre de 1857. Fue 
diputado, senador y ministro de 
Guerra y Marina. Luchó en la 
Guerra contra Estados Unidos 
y en la Revolución de Ayutla, 
que derrocó a Santa Anna. Al 
tomar el poder, el Congreso lo 
autorizó a comandar el ejército 
que combatió a los 
conservadores. El 5 de febrero 
de 1857 fue promulgada una 
nueva Constitución. Participó en 
la Intervención Francesa. 


JUAN NÉPOMUCENO 
ALMONTE (¿1803? - 1869) 


Formó la Junta de Regencia, 
para gobernar al país, en nombre 
de los conservadores, con 
Mariano Salas y Juan B. 
Hormachea, del 21 de julio de 
1863 al 12 de junio de 1864. Era 
hijo natural de Jose Maria 
Morelos y Pavón. Fue ministro 
de Guerra y Marina, y 
diplomático. En la Intervención 
Francesa luchó al lado del 
ejército invasor. Fue uno de los 
que ofrecieron la corona a 
Maximiliano. Benito Juárez lo 
declaró Traidor a la patria. ` 


GUADALUPE VICTORIA 
(1786 — 1843) 


Primer presidente en la historia 
de ia Republica mexicana. 
Ocupó el cargo de 1824 a 1829. 
Su verdadero nombre era Félix 
Fernandez, pero lo cambio en 
honor de la Virgen de 
Guadalupe y de la victoria de la 
Independencia. Su gobierno fue 
el primero que empleó los 
términos Ciudadano y Díos y 
Libertad, en los documentos 
oficiales. Hizo efectiva la 
abolición de la esclavitud, y fundó 
el Museo Nacional, primarias y 
escuelas de fisica y biología. 


MANUEL GÓMEZ PEDRAZA 
(1789 - 1851) 


Presidente del 27 de diciembre 
de 1832 al 1° de abril de 1833. 
Ocupó los cargos de ministro de 
Guerra y Marina, dos veces 
ministro de Relaciones 
Exteriores, miembro del Consejo 
de Gobierno, presidente de la 
Cámara de Senadores y 
Diputado al Congreso 
Constituyente. Durante su 
gobierno, se puso en vigor un 
decreto sobre la expulsión de 
una larga lista de extranjeros que 
provocaban conflictos políticos y 
sociales, especialmente 
españoles. 


FANCISCO JAVIER 
ECHEVERRÍA (1797 - 1852) 


Presidente interino del 22 de 
septiembre al 10 de octubre de 
1841. Ocupó los cargos de 
diputado, miembro de la 
Comisión de Hacienda, dos 
veces ministro de Hacienda, 
administrador de 
administrador, de 
San Carlos, que hizo 
importante; ejoras. También 
formó parte del Consejo de 
Estado, bajo la administración de 


“MANUEL DE LA PEÑA Y PENA 


(1789 — 1850) 


ocupó varios cargos 
Durante su administ 
país estaba. en Guer! 
Estados Unidos y, 
de México, el enemigo le infligió 
una derrota definitiva. El 2 de 
febrero de 1848 se firmó un 
tratado de paz, sumamente 
desventajoso para México, por el 
que perdió gran parte de su 
territorio. 


JUAN ÁLVAREZ BENÍTEZ 
(1790 — 1867) 


Presidente provisional del 4 de 
octubre al 11 de diciembre de 
1855. En la Guerra de 
Independencia, combatió a las 
órdenes de Morelos. Participó en 
la Guerra de los Pasteles. Se 
adhirió al Plan de Ayutla, por el 
que se derrocó a Santa Anna. 
Tomó el poder al triunfo de la 
Revolución de Ayutla, y emitió 
la Ley Juárez, que suprimían los 
tribunales especiales. Luchó en 
la Guerra de Reforma, con los 
liberales, y en la Intervención 
Francesa. 


JOSÉ IGNACIO PAVÓN 
(1791 - 1866) 


Presidente interino del 13 al 15 
de agosto de 1860. Fue ministro 
suplente de la Suprema Corte de 
Justicia y ocupó otros cargos 
públicos. Cuando Miguel 
Miramón estaba en el poder, 
Félix María Zuloaga desconoció 
su gobierno. Para evitar que 
Zuluaga se nombrara presidente, 
Miramón entregó el cargo a 
Pavón. Pero éste se mantuvo en 
la presidencia únicamente dos 
días, para convocar a la Junta de 
Representantes que ratificó 
Miramón en su puesto. 


cademia de 


o Bustamante. No hizo 


= disposiciones de Sant 


LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
Los gobiernos democráticos, se dividen en tres poderes: el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial, los cuales trabajan para el bien de la nación 


y no deben interferirse entre sí. 
El Poder Ejecutivo es el que tiene a su cargo gobernar el Estado y 
hacer cumplir las leyes. En México, este poder recae en el 
Presidente de la República, elegido para un único período de seis 
años, por voto universal directo. De él dependen las Secretarías de 
Estado y la Procuraduría General de la República. El presidente es 
también comandante supremo de las fuerzas armadas. Bajo su 
responsabilidad están otros despachos y organismos descentralizados, 
como Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 


MELCHOR MÚZQUIZ 
(1790 - 1844) 


Presidente interino del 14 de 
agosto al 26 de diciembre de 
1832. En la Guerra de 
Independencia, luchó a las 
órdenes de Ignacio López 
Rayón. Más tarde se opuso al 
emperador Agustín de Iturbide. 
Después desconoció a Vicente 
Guerrero cuando Antonio 
López de Santa Anna se 
sublevó contra Anastasio 
Bustamante, éste dejó el poder 
a Müzquiz para sofocar la 
rebelión. Durante su corto 
mandato se distinguió por su 
honradez. 


NICOLÁS BRAVO 
(1786 - 1854) 


Fue tres veces presidente 
interino: del 10 al 19 de julio de 
1839, del 6 de octubre de 1842 al 
5 de mayo de 1843, y del 28 de 
julio al--4 de agosto de 1846. 
Durante la Guerra de 
Independencia, luchó al lado de 


_Hermenegildo Galeana. Cuando 


Iturbide ~ fue 


de 
pais, 


ado, | | 
en. un triunvirato “con 


PEDRO MARÍA ANAYA 
1854) 


Congreso. 
Durante su mandato, el pais 
estaba en uerra contra 
Estados Unides. Cuando los 
estadounid invadieron la 
Ciudad México, dejó la 
presidencia para combatirlos en 
el convento de Churubusco. 
Fue vencido pro falta de parque. 
El enemigo le preguntó dónde lo 
tenía y él respondió: Si hubiera 
parque, no estaría usted aquí. 


ROMULO DÍAZ DE LA VEGA 
(1804 — 1877) 


Presidente interino del 12 de 
septiembre al 3 de .octubre de 
1855. Luchö contra Vicente 
Guerrero. Participó en la Guerra 
de los Pasteles y en la Guerra 
contra Estados Unidos. Los 
estadounidenses lo capturaron y 
llevaron a Nueva Orleáns. 
Recuperó la libertad por un canje 
de prisioneros. Fue gobernador 
de Tamaulipas y de la Ciudad de 
México. Durante su 
administración, garantizó la 
libertad de prensa y derogó 
varios impuestos. 


MIGUEL MIRAMÓN 
(1832 — 1867) 


Presidente del 2 de febrero de 
1859 al 23 de diciembre de 1860. 
Luchó en la Guerra de Reforma, 
al lado de los conservadores. 
Fue uno de los presidentes 
conservadores que gobernó, al 
tiempo en que Juárez era 
presidente de los liberales. No 
participó en la Intervención 
Francesa, pero se puso al 
servicio de Maximiliano. Cuando 
los liberales lograron destronar al 
emperador austriaco, Miramön 
fue fusilado con él y con: Tomás 
Mejía. 


ANASTASIO BUSTAMANTE 
(1780 - 1853) 


Fue tres veces presidente: del 
1” de enero de 1830 al 13 de 
agosto de 1832; del 19 de abril 
de 1837 al 20 de marzo de 1839, 
y del 19 de julio de 1839 al 22 de 
septiembre de 1841. En su 
primer período, combatió a los 
que se rebelaron por la ejecución 
de Vicente Guerrero. En el 
segundo estallö la Guerra de los 
Pasteles contra los franceses, a 
quien se les pagó una 
indemnización. En su último 
periodo renunció, debido a una 
revuelta en su contra. 


JOSÉ JUSTO CORRO 
(¿1794 - 1864?) 


Presidente interino del 2 de 
marzo de 1836 al 18 de abril de 
1837. Fue ministro de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos. El 
presidente Miguel Barragán 
falleció cuando estaba en el 


à poder, y Gorro fue nombrado su 


su 
fuerzas 


un territorio que perdió México 
por la derrota de Santa Anna. La 


guerra provocó, además, una 


severa crisis económica, y | 
moneda se devaluó 


MARIANO SALAS 
(1797 - 1867) 


iciembre de 184! 
rosos cargos 
ó la manera & 


y 
reestablecimiento del régimen 
federalista. Durante su mandato, 
intentó derrocar a las tropas 
estadounidenses, aumentando 
los efectivos del ejército, 
consiguiendo dinero y fabricando 
armas. 


MARTÍN CARRERA SABAT 
(1806 - 1871) 


Presidente interino del 15 de 
agosto al 12 de septiembre de 
1855. Se unió al Ejercito 
Trigarante, que consiguió la 
independencia de Mexico. 
Luchö en la Guerra contra 
Estados Unidos. Fue senador, 
consejero del gobierno y 
consultor confidencial del 
ministro de Guerra. Durante su 
mandato, garantizó los derechos 
individuales, reorganizó al 
ejercitó y saneó las finanzas 


públicas. Renunció por que 
varios estados lo 
desconocieron. 


MANUEL ROBLES PEZUELA 
(1817 - 1862) 


Presidente interino del 24 de 
diciembre de 1858 al 21 de enero 
de 1859. Luchó en la Guerra 
contra Estados Unidos. Fue 
ministro de Relaciones Exteriores 
y tres veces ministro de Guerra. 
En la Guerra de Reforma estuvo 
con los conservadores y fue otro 
de los presidentes 
conservadores que gobernó, 
mientras Juárez era reconocido 
presidente por los liberales. Se 
manifestó a favor de la 
Intervención Francesa. 


PEDRO VÉLEZ 
(1787 - 1848) 


Presidente del 23 al 31 de 
Diciembre de 1829. Estudió 
Leyes. Cuando desempeñaba el 
puesto de presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, fue 
depuesto el presidente José 
María Bocanegra, que estaba 
sustituyendo a Vicente 
Guerrero. Entonces Vélez 
recibió el nombramiento de 
presidente interino, pero sólo 
permaneció ocho dias en el 
cargo. Al dejar el poder, se 
dedicó a ejercer su profesión y 
nunca más volvió a participar en 
política. 


MIGUEL BARRAGÁN 
(1789 — 1836) 


Presidente ¡interino del 28 de 
enero de 1835 al 1° de marzo de 
1836. Formö parte del Ejército 
Trigarante, que consiguió la 
independencia de Mexico. 
Logrö la rendiciön de las ültimas 
fuerzassespañolas, atrincheradas 
el fuerte de San Juan de Ulúa. 
nistro de Guerra y Marina. 
stierro por participar en 
la rebelión contra Guadalupe 
Victoria. Durante su mandato, 
protegió a las viudas y los 

> veces su 


._ MARIANO PAREDES Y - 
ARRILLAGA (1797 — 1849) 


de julio de 1846. En la Guerra de 
Independencia luchó -.como 
cadete del Regimiento > de 
arde 


Iturbide. “Al estallar la Gi 
contra Estados Unido: 
presidente Herrera ie ordenó 
combatir a los invasores, pero él 
lo derrocó y se declaró 
presidente. Creyó que la nación 
no estaba madura para ser 
República y fue depuesto por 
pronunciarse a favor de la 
monarquía. 


MANUEL MARÍA LOMBARDI 
(1802 — 1853) 


Presidente interino del 8 de 
febrero al 20 de abril de 1853. 
Luchó en la guerra de Texas, en 
la Guerra de los Pasteles y en 
la Guerra contra Estados 
Unidos. Durante el poco tiempo 
que ostentó el poder, se 
repararon los caminos a 
Veracruz y Acapulco, se reguló la 
navegación en el lago de Chalco 
y fue fundada la Escuela de 
Ingenieros, adjunta a la 
Academia de San Carlos. Pero 
los conflictos políticos 
continuaron perjudicando la paz 
social. 


FELIZ MARÍA ZULOAGA 
(1813 - 1898) 


Fue dos veces presidente 
interino: del 21 de enero äl 24 
de diciembre de 1858, y del 23 
de mayo de 1861 al 28 de 
diciembre de 1862. Luchó en la 
Guerra de Texas, en la Guerra 
de los Pasteles y en la Guerra 
contra Estados Unidos. 
Durante la Guerra de Reforma 
se puso del lado de los 
conservadores. Fue uno de los 
presidentes conservadores que 
ostentaron el poder al mismo 
tiempo que lo hacía Benito 
Juárez en nombre de los 
liberales. 


JOSÉ MARÍA BOCANEGRA 
(1787 - 1862) 


Presidente interino del 18 al 23 
de diciembre de 1829. Estudió 
Leyes. Fue diputado en el Primer 
Congreso Constituyente, ministro 
de Hacienda y de Relaciones 
Exteriores, y presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia. 
Cuando el presidente Vicente 
Guerrero solicitó permiso al 
Congreso para ir a combatir a 
Anastasio Bustamante, el 
mismo Congreso nombró a 
Bocanegra presidente interino, 
cargo que sólo ocupó 5 días. 


ANTONIO LÓPEZ DE SANTA 
ANNA (1791 — 1876) 


Fue siete veces presidente: de 
junio de 1833 a enero de 1835; 
de marzo a agosto de 1839; de 
octubre de 1841 a octubre de 
1842; de mayo a octubre de 
1843; de junio a septiembre de 
1844; de marzo a abril de 1847, y 
de abril de 1853 a agosto de 
1855. Se le dio el título de Su 
Alteza Serenísima. Llevó al país 
a la derrota en la Guerra contra 
Estados Unidos y permitió que 


- ésta nación se apoderara de más 


de la. mitad del territorio 


JOSE JOAQUIN: DE HERRERA 
(1792 - 1854) 


presidente 
interino: del 12 al 24 de 
septiembre de 1844 y del 6 de 
diciembre de 1844 al 14 de junio 
J 5 dos veces 
presidente: del 15 de junio de 
1845 al.30.de diciembre de 1845, 
y del 3 de junio de 1848 al 15 de 
enero de 1851. Formó parte del 
Ejercitó Trigarante, que 
consiguió la Independencia. 
Ocupó muchos cargos politicos y 
militares. En su mandato, ordenó 
la construcción del ferrocarril y 
el establecimiento del telégrafo 


JUAN BAUTISTA CEBALLOS 
(1811 - 1859) 


Presidente interino del 6 de 
enero al 8 de febrero de 1 
Fue diputado, secretario gener 
del gobierno y presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. Al 
tomar el poder, el Congreso le 
otorgó las facultades 
extraordinarias qu 
antecesor, para sofocar las 
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Pero Ceballos disolvió el 


Congreso porque rechazó su 
iniciativa de reformar la 
Constit n. Estalló una revuelta 


en su contra y renunció. 


BENITO JUÁREZ GARCÍA 
(1806 - 1872) 


El Benemérito de la Patria fue 
presidente interino de enero de 
1858 a marzo de 1861, y tres 
veces presidente, de 1861 al 18 
de julio de 1872. Era zapoteca y 
ha sido el único indígena de 
raza pura que ha gobernado al 
país. Sus Leyes de Reforma 
eran altamente liberales y 
avanzadas. Sus hombres 
vencieron a los conservadores 
en la Guerra de Reforma, y 
lucharon en la Intervención 
Francesa. Ordenó el fusilamiento 
de Maximiliano. 


